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XXIII. ExtraB of Meteorological Obfervations made at 
HawkhiH, near Edinburgh. By John M'Gouan. 
Communicated by Sir John Pringle, Bart* P. R. S. 

Read February 26, 1778* 

LaU 55°. 58'. "I Long. 12'. 42''. in time, per 

Long. 3 . jof.W. J Agronomical Obfervations* 

Fahrenheit's Thermometer. 
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566 Mr. m'gouan's Observations, mc. 



Depth of rain at Hawkhill, near Edinburgh, in perpen< 

dicular inches, for the year 1776. 
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